
LES ROSES. 
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ROSA RUBIFOLIA. 

R. germinibus globosis pedunculisque hispido - glandulosis; caule 
aculéis sparsis, substipularibus; foliolis supra glabris, subtus pube- 
scentibus, incequaliter dentatis; stjlis in columncime longatam coalitis; 
fructibus minimis, globosis. (N.) 

R. Rubi/ólia. Purch. Am. i, p. 345. Ait. Kew. ed. altera 3, 
p. 260. 

R. ramulis impubibus, foliolis ovato-lanceolatis serraturis divari- 
catis, stipulis integris, sepalis ovatis, fructibus pisiformibus. Lind. 
Moa. p. 12 3 . 

LE ROS1ER A FEUILLES DE RONCE. 

DESCRIPTION. 

Cet arbrisseau s’éléve á trois ou quatre pieds. Ses tiges sont 
armées de petits aiguillons rougeátres, crochus, épars, quekpe- 
fois stipulaires. Les feuilles se composent de trois á cinq folióles 
glabres et d’un vert-clair en-dessus, plus pales et tomenteuses 
en-dessous, molles au toucher, comme crispées, inégalement 
dentées. Elles sont portées par un pétiole glanduleux muni de 
quelques aiguillons, ayant á sa base des stipules rougeátres, 
bifides au sommet, denticulées en leur bordure. Les íleurs 
naissent, plusieurs ensemble, a l’extrémité des rameaux. Les 
pédoncules allongés qui les supportent, ainsi que le tube glo- 
buleux du cálice, sont couverts de poils glanduleux. A la base 
des pédicelles sont des bractées longues, parfois foliacées, gar- 
nies de glandes sur leur bordure. Les divisions du limbe sont 
courtes, munies de quelques pinnules filiformes, glanduleuses 











































